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Stop 
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Setup 
Start 
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Accept 


Item Name: 
FloorWindowInstallation,Large 


Item In: 
0350-567-027 


Work Order ID 
72561 


Friday, July 29,2011 
11:39:02 AM 
-_._---------------- 


Revision In: 


Process Plan: 
Date:______ 
Tooling: 


QC: 
Date: __ 
SPC (YIN): 


Cust Item ID: 
Customer: 


Start Date: 
7/29/2011 
Start Qty: 
1.00 


Required Date: 7/29/2011 
Req'd Qty: 1.0 


Reference: 
disassemble 


Approvals: 


I11111I11111111 


111111111111111 


Date: 


Date: 


Run 
Start 
1111111111111111111111111 


Stop 
1111111111111111111111111 


Sequence IDI 
Work Center In 
J;WNb' 
N/A--------- 


110 


1111111111111111111111111 


Operation 
Description 


Revision Nbr 


RevD 


Pick Kit 


Packaging 


Set Upl 
Run Hours 


0.00 


Tool In 
Tool # 
Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


QC21- Final Inspection 
- Work Order Release 
0.00 


Memo 
'-- 
0.00 


Packaging 


Packaging 


140 


1111111111111111111111111 


QC 
'-- 
Quality Control 


Memo 


PULL FROM STOCK: 
1 X 0350-567-027 
B69468 
DISASSEMBLE 
KIT 
RETURN 
TO STOCK: 


1 X D350-567-023 
B C'7y~/ 
1 X D350-567-115 
B 
fD 
USING ORIGINAL 
B.N 719 ~/':L 


0.00 


...-. 
.~---_._--_._--- 
--- 
Pieklist Print 


Friday, July 29,2011 
11:39:00 AM 


Work Order 10: 
72561 


Parent Item: 
0350-567-027 


11111111111111111111111111111111111 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Parent Item Name: 
Floor Window Installation, Large 
Start Date: 7/29/201 I 
Required Date: 7/29/2011 


Start Qty: 1.00 
Required Qty: 1.00 


Comments: 
IPP Rev:A 
08-10-07 
as per revD 
00 
verified by: 
-------------------------_._------------ 


Interior Floor Window 


0350-567-023 
Manufactured 
No 


11111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111111111111111 
Replacement Window, Large 


0350-567-027 
Manufactured 
No 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Floor Window Installation, Large 


0350-567-115 
Manufactured 
No 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


1111111111 


Qty per Kit 
Total 
Qty 
Date 
Status 
Qty 
Issued 
Issued 


II1III11 
-) 
/i!1iiif-. ~1lfh;Zt:t 


&11(65 ~ 


10000 
IIU~III 
-I. 
G '75P 
~/Vl' 


0.0000 


0.0000 


Each 


Unit of 
Qtyon 
Measure 
Hand 


Each 


Each 


Route 
Seq 10 
Last 
Location 
Bin 
Primary 
Item 
Location 
Component Item 101 
Replacement 
MIg/ 
Item Name 
Item tD 
Purch 


FG023 


Loc Code 


, 
I 
I' 


69471 


